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Bonjour à tous,


Je rencontre un problème sous Ubuntu 26 et j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce cas ou trouvé une solution.


Mon environnement :

Ubuntu : 26

Noyau : 7.0.0-27-generic

Processeur : AMD Ryzen 5 4500

Pilote de gestion d'énergie : amd_pstate

Mode de amd_pstate : active

Environnement graphique : GNOME standard d'Ubuntu


Dans les paramètres d'alimentation de GNOME, les trois profils apparaissent normalement :


Performances

Équilibré

Économie d'énergie


Cependant, lorsque je clique sur Performances, absolument rien ne se passe. Le système reste sur Équilibré et l'interface graphique ne change pas le profil sélectionné.


Depuis le terminal, j'ai exécuté :


powerprofilesctl list


Résultat :


performance:

  CpuDriver: amd_pstate

  Degraded: no



	balanced:
CpuDriver: amd_pstate
PlatformDriver: placeholder




power-saver:

  CpuDriver: amd_pstate

  PlatformDriver: placeholder


Lorsque j'essaie d'activer le profil manuellement :


powerprofilesctl set performance


J'obtiens l'erreur suivante :


Failed to communicate with power-profiles-daemon:

GDBus.Error:org.gtk.GDBus.UnmappedGError.Quark._g_2dio_2derror_2dquark.Code13:

Failed to activate CPU driver 'amd_pstate':

Error writing '/sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy11/boost':

Argument invalide (13)


J'ai également vérifié le fichier boost :


cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/boost


Résultat :


0


J'ai ensuite essayé de l'activer manuellement :


echo 1 | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/boost


Résultat :


1

/sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/boost: Invalid argument (os error 22)


J'ai également vérifié l'état de amd_pstate :


cat /sys/devices/system/cpu/amd_pstate/status


Le résultat est :


active


Enfin, la fréquence maximale rapportée par :


cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_max_freq


est :


4211010


Il semble donc que le boost du processeur existe bien et que amd_pstate fonctionne correctement, mais que power-profiles-daemon soit incapable d'activer le profil Performances car il échoue lors de l'écriture dans le fichier boost.


Mes questions sont donc les suivantes :


Quelqu'un utilisant un Ryzen de bureau avec amd_pstate en mode active a-t-il déjà rencontré ce problème ?

S'agit-il d'un bug connu de power-profiles-daemon, du noyau Linux 7.0 ou de amd_pstate ?

Existe-t-il un moyen de rétablir le fonctionnement du profil Performances dans l'interface graphique de GNOME ?

Existe-t-il un réglage BIOS/UEFI lié au Precision Boost ou au CPPC susceptible d'influencer ce comportement ?


Je suis bien entendu disponible pour effectuer des tests supplémentaires si cela peut aider au diagnostic.


Merci d'avance pour votre aide !
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